JOZEF KORABCZYŃSKI 


emeryt. urzednik sadowy — powstaniec z r. 1863, 


przeżywszy lat 54, po długiej i dolegliwej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu w sobotę dnia 20 maja 1899 r. 


W smutku pozostała żona wraz z dziećmi, zapraszają: Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które się odbędzie w poniedziałek dnia 22 b. m. o godzinie 4-ej 
popołudniu z domu przedpogrzebowego na cmentarzu, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Zakład pogrzebowy Fr. Nowińskiego w Krakowie. — Druk W.” Korneckiego ve Ra 


